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GERAR EMPREGOS 
E GARANTIR DIREITOS 





“Seguiremos firmes e 
unidos na luta pelos 
empregos e direitos.” «s 
MIGUEL TORRES um" 


Do 
do. À 


s diretores, assessores e funcionários do 

Sindicato trabalharam muito na organização do 
1º de Maio da Força Sindical, na Praça Campo de 
Bagatelle, região norte de São Paulo. E este esforço 
foi compensador, segundo Paulinho da Força, 
presidente da Central, pois o evento foi um sucesso & 
prestou, com justiça, Inúmeras homenagens à classe 
trabalhadora do Brasil e do mundo. 
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ch, À “desenvolvimento e esperança. 
E PAULINHO DA FORÇA 


O grande público presente curtiu shows com 
artistas populares e foram sorteados dezenove 
automóveis HB20 zero km, da Hyundai. No 
ato político, as lideranças políticas e sindicais 
defenderam mudanças na política econômica para 
recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento. 

Miguel Torres, presidente do Sindicato, da 
CNTM e vice da Força Sindical, disse que apesar 
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“Queremos um Brasil 
que volte a ter emprego, 
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Miguel Torres e Paulinho da Força defendem direitos 


do momento difícil, de recessão e desemprego, não 
podemos deixar de celebrar o Dia do Trabalhador. “O 
Brasil não pode parar e é preciso fazer a reunificação 
do país, com a manutenção dos direitos trabalhistas, 
porque sem direitos não tem jeito de reunificar”, 
afirmou. “Lutamos por mudanças que garantam 
a retomada do desenvolvimento, com geração de 
empregos e manutenção dos direitos , completou. 
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|) or e diretoras do Sindicato parti- sessoria do Sindicato nas 
ciparam de reunião na manhã de hoje, estações de trem, metrô, 
coordenada pelo presidente Miguel Torres, terminais de ônibus, fei- 
para avaliação da celebração do 1º de Maio da ras livres, comunidades e 
Força Sindical, na Praça Campo de Bagatelle, outros locais. 
e encaminhamentos das ações do Sindicato Na questão política, 
frente à possibilidade de mudança do governo a defesa dos empregos e 
federal e em defesa dos empregos. dos direitos, da manuten- 
O presidente da Central, deputado Pauli- ção da política do salário 
nho da Força, presente na reunião, avaliou mínimo e da valorização 
como fundamental, para o sucesso da festa das aposentadorias, a correção a tabela do Im- Já foram muito sacrificados e não vamos aceitar 
do 1º de Maio, o trabalho de divulgação e dis- posto de Renda, continuam sendo prioridade. que arquem com todo o peso da crise e do endi- 
tribuição dos cupons feito pela diretoria e as- “Esta é a nossa principal luta. Os trabalhadores  vidamento do governo”, afirmou Miguel Torres. 








secretário-geral Arakêm e a diretora No processo aberto pelo Depar- 
financeira Elza Costa entregaram tamento Jurídico do Sindicato os tra- 
hoje aos ferramenteiros Antônio Luiz da balhadores pediram todas as verbas 
Silva e José Martins de Úliveira os che- rescisórias não pagas pela empresa 
ques da indenização referente a processo Indústria e Comércio Gam, que fechou 
trabalhista aberto em 2013. as portas e não pagou os funcionários. 
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FINDER AUTOPEÇAS (zona sul) ELCOA (zona a WERLER FERRAMENTARIA 
(zona leste) 
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